Społeczność Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 
2 kwietnia 2012 roku zmarł nagle w 


Krakowie 


S. P. 
Prof. dr hab. 
JÓZEF BARA 


wieloletni emerytowany nauczyciel akademicki Instytutu 
Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wychowawca wielu pokoleń 


młodzieży. 


Żegnamy cenionego naukowca, świetnego dydaktyka, prawego 


człowieka. 


Msza święta żałobna zostanie odprawiona we wtorek, 
10 kwietnia 2012 roku o godz. 12.00 w Kościele pw. Stygmatów 
Św. Franciszka z Asyżu ul. Ojcowska 1, po czym nastąpi 


odprowadzenie Zmarłego na cmentarz Bronowice-Pasternik. 


Rektor 1 Senat 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 


oraz cała społeczność akademicka 


